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TABELLA DELLE TENSIONI 

• nisvar* fr* i pi#<jini dalle vaivols • massa eon voltmcFro 1000n/v • 


VALVOLE 

VI 

V2 

V3 

V4 

V 5 

V6 

12BE6 

12BA6 

12S07 

35L6 

5Y3GR 

6E5 

V Anodo 

100 

100 

52 

200 

210ea 

200 

V Schermo 

105 

105 

— 

105 

— 

— 

V Catodo 

— 

— 

— 

6,5 

205 

— 


Corrante anodica totale = 70mA 
Correnle scharmo 35L6 — 2mA 


Corranft anodica 35L6 = 38 mA 
Corranf* calodica 35 L6 = 40mA 


RADIO MARELLI - Mod. 127. Una gamma ondc medic da 516 a 1605 kc c due espansioni di banda onde cortc di 49 e 25 m. Media 
frequenza 455 kc. Potenza massima 3,5 W. Per montagglo funicclla scala c per tabella taratura, vedi Marclli mod. 126. Consumo a 

(160 V) 0,38 A. Potcnza assorbita 48 W circa. 








































